اس 


(۹) الو ئقعضےےےےے 
ترقیہ جک؛ جال تخل یے۔ 
)رم البقاء ہل مت اپاٹوم 
تر جا بظراح یل پر ہے 
6۲ ار مد اف 
اوس مل 6 
9 لاک تنٹراشل جنیر ام مان۔ 
ان 7ت 


للخ رج تاد انڈادنداز 
آدعائ: ٭ج ‏ ْٗٗ"70"0ھت+0" 
(90) شیا ب‌بیۃة شس مراشرابی 


2 تسموںاکادار ومدا فی نک خ9 


